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Sie setzt diese Warmemenge in Beziehung zur Spannung. Ware z. B., wie fiir manche Fliissigkeiten hinreichend erwiesen ist (vergl. S. 50), 6 eine lineare Function von $\ so wiirde Q direct proportional^ anwachsen; ware dagegen, was wir gleichfalls in m an chen Fallen gleich-
T>
zeitig fiir ausreichend erkannt haben, <5 eine Function A -\- — , sormisste
oT
Q umgekehrt proportional # sein. Man sieht, wie durch Beobach-tung der Grosse Q Entscheidung iiber die Wahl der einen oder der anderen Formel getroffen werden konnte. Was fiir die interpolatorische Darstellung zieinlich gleichgiiltig ist, hat sofort physikalische Bedeutung, sobald aus ihm durch mathematische Operationen Folgerungen abzu-leiten sind; ein neues Beispiel fiir den physikalischen Unwerth von Interpolationsforuieln ohne rationelle Ableitung, rnogen diese Formeln im Sinne der Interpolation auch vollig befriedigen. Der Yolumen-
verlust ^Jv der beiden Substanzen betrug — j— -j- — ^— .   Nun sind,
wie schon bemerkt, p1 und p" einander iminer sehr nahe gleich, diirfen wir dasselbe auch von dp' und dp" annehmen und dp' und dp1' durch eine Grosse dp ersetzen, so enthalt der Ausdruck fiir d<5 den obigen Voluinenverlust als Factor von dp, soinit wird
59)
Der Flachenvergrosserung uni eine Einheit entspricht also eine Arbeit gleich
"=-
Das sind die wichtigsten Folgerungen , die man bisher aus der therrnodynamischen Theorie der Capillaritat gezogen hat. Sie sind aber meist schon vor Ausbildung dieser Theorie auf einfacheren Wegen gefunden worden. Man. kann diese Theorie noch erheblich ver-allgemeinern , wie es VOD Gibbs geschehen ist, allein die Unkenntniss, in der wir uns hinsichtlich der einzelnen Grossen schon in den ein-fachsten Fallen befinden, beschrankt den Werth solcher Entwickelung zunachst auf einen rein ideellen.
Zum Schluss dieses Abschnittes einige Angaben iiber die Betrage der in der Capillaritatstheorie eine Rolle spielenden Grossen. van
der Waals setzt die Constante K = ~, wo a die in seiner Zustands-
gleichung enthaltene Constante ist. Mit den von ihm ermittelten Werthen von a und den gegebenen Betragen des jeweiligen specifischen Volumens findet er fiir Aether bei 0° und unter dem Druck einer Atmosphare K gleich dem Druck von 1430 Atmospharen. Fiir andere Substanzen, die sich in Bezug auf ihren kritischen Zustand in dem- 8£S = 0
